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FARET - Portatile Voxson mod. 503 Dinghy I serie. Funziona con pile interne o con alimentatore separato a selenio in corrente al- 
ternata. Gamme d’onda: medie da 520 a 1600 kc. Corte da 5,9 a 6,3 Me. Cortissime da 11,4 a 12,3 Me. Commutatore di gamma a 
pulsanti. Telaio interno, antenna a stilo per OC. Media frequenza 455 kc. Uscita 25-30 mW. 






























